المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب الملهني 
الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج 


قررت المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني تدريس هذه الحقيبة # ' المعاهد الثانوية الفنية " 


الرسم المعماري 


الرسم التنفيدى 


الصف الثاني 


9 .همه 2 بي 
نسخة أولية 150١اه‏ 
جني التحقوق شحفوظة المويسة العامة للضليه القنى والتدويب المت 


الحمد د والصلاة والسلام على من لا لبي بعده) محمد وعلى اله وصحيهك ) ويعد: 


تسعى المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني لتآأهيل الكوادر الوطنية المدربة القادرة على 
شغل الوظائف التقنية والفنية والمهنية المتوفرة ةك سوق العمل» ويآتى هذا الاهتمام نتيجة للتوجهات 
السديدة من لدن قادة هذا الوطن التي تصب ش مجملها نحو إيجاد وطن متكامل يعتمد ذاقنا على موارده 
وعلى قوة شبابه المسلح بالعلم والإيمان من أجل الاستمرار قدما © دفع عجلة التقدم التنموي: لتصل بعون 
الله تعالى لمصاف الدول المتقدمة ما 


وقد خطت الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج خطوة إيجابية تتفق مع التجارب الدولية المتقدمة 
4 بناء البرامج التدريبية» وفق أساليب علمية حديثة تحاكي متطلبات سوق العمل بكافة تخصصاته 
لتلبي متطلباته » وقد تمثلت هذه ا إعداد المعايير المهنية الوطنية الذي يمثل الركيز 
الأساسية شك بناء البرامج التدريبية» إذ تعتمد المعايير .4 بنائها على تشكيل لجان تخصصية تمثل سوق 
العمل والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بحيث تتوافق الرؤية العلمية مع الواقع العملي الذي 
تفرضه متطلبات سوق العمل» لتخرج هذه اللجان 4# النهاية بنظرة متكاملة لبرنامج تدريبي أكثر 
التصاقا بسوق العمل» وأكثر وافعية 3 تحقيق متطلياته الأساسية. 


وتتناول هده الحقيبة التدريبية ١‏ الرسم التنفيدي ١‏ لكوتي قسم الرسم المعماري ١‏ 2 لمعاهد الثانوية 

والإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج وهي تضع بين يديك هده الحقيبة التدريبية تأمل من الله 5-2 
وجل أن تسهم بشكل مباشر + تأصيل المهارات الضرورية اللازمة» بأسلوب مبسط يخلو من التعقيد, 
حال ماله بالتطلنيةا قروا لايك ن القن دده همان" اكه نن بغده اللقار الك 


واللّه نسأل أن يوفق القائمين على إعدادها والمستفيدين منها لما يحبه ويرضاه» إنه سميع مجيب 
الدعاء . 


الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين » وبعمد .. 
فكي رشع نهذ |" القارن اتبيه التتعيناى )لكا "ملب ررضية نورين كرسي العامة للتقية النتفى ر اوري 
الوق الكو هيوه انناينا كاد لرقم ‏ التاتيدى للم الت نيةكة قييق الريية: اللفهنا زى ومعاهنه التراقيين 
الفليية :زهى ‏ لخن اللواذ التخصديية :ف مزه السدثة كيرا نقيت هاه (الحطلة الدراببية العدونة وال 


تظيق وفع كن العام الدوالسيي 4101711471 بقن. 


لقدالتزمنا بالخطة الواردة والمتفق عليها لبذه المادة مع اهتمامنا بالمحافظة التامة على جميع المفردات 
المحددة بالحقيبة التدريبية للمادة » وقد فمنا بتقسيم مفردات المادة إلى وحدات ومن ثم تقسيم الوحدات 
ال فصول وذلك حسب استقلالية المادة العلمية لكل وحدة وفصل . 


داعا نامل وتنصون كم وسسدااية هزو افو ختراع اناده العلنيتة الناسية 1 ينها تكله الدرابنية كين 
نأمل أن يتحقق للطالب 2# نهاية دراسته للمادة الأهداف التالية : 
#1 :]قاو :وس اللتتطططافف العفارية التفيذية وينها فيد مكامار : 
7 ادن : إنق ووزشة:] اللخظطلاك الانشافن التفيةة :و اللخخططاه: | الفدعنة ا لمكو رى] قن | لضي ب : 
؟ - فهم وتعلم رسم بعض المخططات الميكانيكية ( أغمال التكييف - اعمال إطفاء الحريق ) 
+ > «قية مكاطة مظاك التقفيدية" سعدا رح 0 إتتائئة ,كدي + كور علا ب كارك : 


والله ولي التوفيق 0 
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الرسم التنفيدي 


دراسة المشروع المعمارى 


دراسة المشروع المعماري 


جميع الحقوق محفوظة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني 


فسم الرسمالتنفيذدي الوحدة الأولى 
الرسمالمعهماري الصف الثانى دراسة المشروع المعماري ومكوناته 


دراسةالمشروعالمعماري 


يمر المشروع المعماري بعدة:مراحل من الدراسة بداية من كونه فكرة 4 خيال المهتدسن المعماري وحتى 
اشهالة سيت كاتف بف الطزيخة وكلحمن هذه الترااحل يما يل : 

١‏ - رغبةالمالك # إنشاء المبنى وتحديد البدف منه يما يتفق مع إمكانياته المتوفرة. 

؟ - إسناد تصميم المبنى لآحد المكاتب البندسية (مهندس معماري) ليقوم بعمل الدراسات الخاصة 
بالمشروع من حيث دراسة طبيعة الموقع ومساحة الآرض وحدودها وكذلك تحديد عناصر المبنى 
التى تغطي متطلباته واستعمالاته المختلفة ومن ثم تحليل هذه العناصر من حيث طبيعة كل عنصر 
وتحديد أبعاده التقريبية والخدمات اللازمة له وعلاقته بغيره من العناصر الأخرى. 

" - عمل عدد من الرسومات التخطيطية للمشروع (اسكتشات) توضح أفكار متعددة كحلول 
مقترحة للمشروع وتُسمى هذه الرسومات بالفكرة المعمارية وهنا يبرز جهد الرسام المعماري 2 
ترجمة تلك الفكرة إلى مايعرف ب ( المشروع الابتدائي ) . 

؛ - أخن موافقة المالك والبلدية على المشروع الابتدائي ومن ثم يقوم المكتب البندسي (المهندس 
العغارف اتراغنه اذ الرمتوماف القفيةينة الرفيقة وانك وحمو غيل يكنيب التعروطة الوا يتات 
وحصر الكميات لتحديد التكاليف المبدثية للمشروع . 


١‏ - جداول توضح مساحة الآرض ومساحة المبنى لكل دور على حدى ونسبة مساحة البناء لمساحة 

لوكي 

؟ - موقع عام موضح عليه أبعاد المبنى وموقعه داخل أرض المالك كما توضح عليه الارتدادات 

(الفراغات) من جهة الشارع ومن جهة الجار على أن يكون رسم الموقع العام بمقياس رسم ٠٠١. :١‏ 

"' - رسومات للمساقط الآفقية المختلفة للمبنى والواجهات والقطاعات الرأسية بمقياس رسم ٠٠١:١‏ 

؛ - يمكن إضافة بعض اللقطات المنظورية الخارجية والداخلية لتوضيح الفكرة إن لزم الأمر كما 
يمكن عمل مجسم توضيحي 2# حالة المشاريع الكبيرة . 


فسم الرسمالتنفيذدي الوحدة الأولى 


الرسمالمعماري الصف الثانى دراسة المشروع المعماري ومكوناته 
مكوناتاللمشروعالمعماري 


أولاً: رسومات أعمال البناء والتشييد 
١‏ - رسومات معمارية وتتكون من . 
(أ) لوحة الموقع العام للمتشروع . 
() لويخاف اليفك الأفضة الخلوابق القن قن وضع كول قاد المعكات :ع ون التتهاييات علدها: 
(ج) لوحات الواجهات المختلفة للمشروع . 
(د) لوحات القطاعات الرأسية ( طولية - عرضية ) . 
رفن لكات التضا صل السعاردة تفنان تفاصيدن لجرا الس على تويك كروتن مننها : فا صار ان لتناء - 
كعات ادن سور الكساندك : 
؟ - رسومات إنشائية وتتكون من . 
(1 ) لوحة المحاور والأعمدة. 
)الوط الفط الأققى للع الأسناسات» 
ع تج سيفلل لاني اموي سقف والسميور: اتويات 
80 لهات لتقااسين الالقيانية راق مرك سي كولم بف إل ): 
..يراعى وضع الجداول الإنشائية وجداول التسليح لكل من الأعمدة والقواعد والميدات على اللوحات . 


ثانياً: رسومات الأعمال التكميلية 
١‏ - رسومات الأعمال الصحية وتتكون من . 
(1) لوحات المساقط الأفقية لأعمال التمديدات الصحية داخل المبنى ( أعمال الصرف الصحي - أعمال 
التغذية بالماء البارد والساخن - أعمال التدفئة والغاز الطبيعي ) . 
(ب) لوحة المسقط الأفقي للسطح موضحاً عليها الميول وتصريف مياه الأمطار . 
... يراعى وضع جداول رموز المواد الصحية والأجهزة الصحية على اللوحات . 
؟ - رسومات الأعمال الكهربية وتتكون من . 
(15) الوحاف البوا قف الأحفية الطوادق :الى اللتففلفة موسك عليه دوقع وكذاك لها ةو تشاطها 
بمفاتيح التشغيل إضافة إلى توزيع مآخذ القوى بأنواعها ودوائر الباتف وغير ذلك . 
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بس 
(ب) بيان توزيع الأحمال والتسليك . 
... يراعى وضع جداول رموز وحدات الأعمال الكهريية على اللوحات . 
'"' - رسومات أعمال التكييف : 
اك على لواف العاقط الأققية لكطوايق البنى )حتاف يفيه كانه ميم فسكييت الوا 
وأماكن غرف ماكينات أجهزة التكييف وغرف التبريد . 


... يراعى وضع البيانات على رموز وحدات أعمال التكييف على اللوحات . 


ثالثا: رسومات الأعمال الاضافية : 

١‏ - رسومات أعمال المصاعد 

افق ل على ويه :| ندا قكل | لأ كفي وو لطملا اهم تسد ة ترك :] سيف ( ونقاسا كه | ريا تافل ب 
الأنقال اعرف اكرات 

؟ - رسومات الأعمال الإضافية الأخرى 

تشتمل على رسومات وتفاصيل أعمال الديكور والتشطيبات والأسقف المعلقة والكرانيش وغيرها . 


١‏ - أن تكون الرسومات التنفيذية واضحة ولا تترك أي مجال للتعديل 4 مواقع تنفيد العمل. 

؟ - أن تحتوى الرسومات التنفيذية على جميع البيانات اللازمة التي يجب توفرها لتنفيذ كاغة البنود . 

" - دقة ووضوح المقاسات على كاقة أنواع الرسومات . 

4 *- استعمال الرموز والمضظاحات المتعارف عليها عند إعداد الرسومات التتفيذية مع عمل الجداول 
التوضيحية لها . 


المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب الملهني 
الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج 


الرسم التنفيدي 


الرسومات التتفيزدة الععارة 


الرسومات التنفيذد 


:يه المعما 


رية 


جميع الحقوق محفوظة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني 


فسم الرسمالتنفيدي الوحدةالثانية 
الرسمالمعماري الصف الثاني الرسومات التنفيذية المعمارية 


شك سل 


الفصل الاول 


يها 


تمهيد: 

يتم رسم المسقط الأفقي بأن يتخيل الطالب كما لو أن المبنى قطع أفقياً أعلى مستوى أرضية الدور 
بحوالي 7٠,٠١ - ٠,٠١‏ متر( حتى تظهر تفاصيل قطاع الأبواب والشبابيك وكذلك القلبة الأولى من الدرج 
الصاعد للدور الأعلى ) بحيث يتم النظر إلى أسفل ورسم ما يراه الطالب ويتلخص فيما يلي : 

. الحوائط الخارجية والداخلية وتكون مقطوعة حيث يمر بها خط القطع‎ - ١ 

؟ - القواطيع الداخلية المنخفضة والتي تظهر على هيئة إسقاط . 

»* - قطاعات الأعمدة . 

5 ,ث :تفاضييل فتحات الأنوات: الكشانيك:: 

كه - القلبة الأولى 4 اتجاه الصعود للدرج الصاعد للدور الأعلى . 


خطواترسعمالمسقطالأفقي 


١‏ - رسم المحاور الآفقية والرأسية التى يمر بها المينن:: 
» تُرسم المحاور بالقلم 211 . 
8ق كد دو اك توانع النعاوى عله نهاك طلركها وككون و اتروترف 117 ١‏ اميا كن رسسم " اجدة 
#» خط المحاور عيارة عن خط ونقطة غير متباعدين 1 
* يُبدأ برسم كل من . - أول محور رأسي من جهة اليسار ويرسم من أسفل إلى أعلى . 
أول محور أفقي من أعلى ويرسم من اليسار إلى اليمين . 
منتصف اللوحة طولا وعرضا مما يساعد على تنظيم كافة الأبعاد الخارجية حول المسقط بشكل جيد . 


5 - رسم وتسميك الجدران حول المحاور الأفطقية والرأسية : 


00 تُرسم جميع خطوط الجدران بالقلم الخفيف : 
1 تُرسم الجدران فقط 2 أماكن تواجدها بالمسقط قينا للوفت . 
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» تُرسم الجدران بحيث يمر المحور 4 منتصفها فبفرض أن سمك الجدار ٠١‏ سم يتم الابتعاد ٠‏ سم 
عن خط احور يمينا وترم حي الجبدا ركم معارا © | يسم رردرييم جه الجدان الآخر مع فراهاة ترحية 
نظر الطلاب إلى الاهتمام ب ( تشنيب ) الآطراف الخارجية من الجدران ( شكل ١‏ ). 


' - رسيم الأعمدة © المسقط الأفقي وتهشيرها : 

*» ترسم جميع الأعمدة بالقلم 211 . 

» ترسم الأعمدة حسب أماكنها واتجاهها 4 المسقط الأفقى . 

» يتم تهشير الأعمدة بالقلم 211 على زاوية 464 درجة وك إتجاه واحد اغاة توححية تظر الطلاب:! 
يتم تهشير راود رجه وت إنجاه واحد مع مراعاة نوم : 

الاهتمام ب ( تشنيب ) الآطراف الخارجية من الأعمدة ( شحل >" ). 


- رسم تفاصيل فتحات الأبواب والشبابيك ووضع دوائر النماذج لها : 

» تُرسم خطوط تفاصيل الأبواب والشبابيك بالقلم 2131 وعلى النحو التالي : 

» رسم القطاع الآفقي للشباك ... 

قيار كن كلع يبك يسار شيا عا ع شيف رك و يعوا رطيية )1 با ييار 


»© 
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١(‏ ملم ) تقريباً بمقياس رسم ١‏ : 00 ويتم تسويد طرِئ القطاع بمسافة تمثل ( تساوي ) سمك قائم 
الضلفة 4# الطبيعة ( ٠١‏ سم ) أي ما يساوي (" ملم ) بمقياس رسم | 0١0:‏ 

- يراعى أن يرسم القطاع الأفقي للشباك 4 منتصف المسافة بين المحور وطرف الجدار الداخلي وتوضع 
دائرة نموذج الشباك 2 منتصف مسافة عرض الشباك وإلى الخارج منه وتكون دائرة رقم (8 ) بمقياس 
رسم (5١0:١‏ شكل "). 


» رسم القطاع الأفقي للباب .وهو يشتمل على : 

يي نك اب شاف اسار ردي شه اباي رح روي عن ره يي لفطل لافار الشياك 
مع مراعاة تحديد عرض قتحة الباب ومحو خطوط الجدران عندها قبل الشروع # رسم قائم الباب . 

- رسم قوس ربع دائرة باستخدام الفرجار يصل بين طرف قائم الباب من أعلى وبين طرف الجدار الداخلي 
علما بأن القوس يمثل حركة فتح الباب وفتحة الفرجار تكون بمسافة تساوي قائم الباب وعرضه . 

- عند رسم القطاع الأفقي للباب يسم قائم الباب إنطلاقاً من الطرف الداخلي للجدار وتوضع دائرة 
توج العابداخل رسع القطاء وتكون :داقر رق 1 )( شيكل 17 ).. 


كه - رسم بقية تفاصيل المسقط الأفقي : 

(أ) رسم الدرج الخارجي : 

*» يُرسم المسقط الأفقي للدرج الخارجي بخطين أحدهما خط مستمر ( الخط الأول # إتجاه الصعود ) 
ويُمثل أنوف الدرجات والآخر خط متقطع ( الخط الثاني ) ويُمثل حدود الخرسانة المسلحة للدرج . 

* تُرقم الدرجات بدءً من أول درجة 4 إتجاه الصعود وثكتب أرقام ترقيم الدرج داخل دائرة على أحد 
جوانب المسقط الآفقي للدرج وتكون دائرة رقم (1 ) . 
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غك سل 


(ب) رسم الأجهزة الصحية وتهشير مناطق الخدمات - 

* تفرش مناطق الخدمات ( المطابخ - الحمامات - دورات المياه - المغاسل ) بالأجهزة الصحية حسب 
أصول تواجدها وتصريفها وتغذيتها بواسطة مسطرة فرش صحي بنفس مقياس رسم المسقط الآفقي . 
يقر ارضيات متاطق الخدمات إضاف: ليرات الاوزيعوالاراساف عاط + هذ اسم أز ةا 61س 
(ج) رسم خط الرصيف حول المبنى : 

يُرسم خط الرصيف حول المبنى مع الاهتمام بتدوير حدود الرصيف عند الأركان بقوس من دائرة نصف 
قطرها ( ١.2١‏ متر) ويمكن إظهار الرصيف بتهشيره بخطوط عمودية على المدخل الرئيسي للمبنى . 

( د ) كتابة أسماء فراغات المبنى ووضع مربعات التشطيب الخاصة بها 

يُراعى اختار مكان متوسط ومناسب لكتابة اسم الفراغ ووضع مريع التشطيب الخاص به بحيث لا 
تارك ب باناك نوري على الست كتيرريل | ها الد في درف النافب ‏ شك رمه 
نموذج لمريع التشطيب ( يمكن أن يأخذ أشكال متعددة ) والبيانات التى تُسجل داخله . 


(ه) وضع دوائر المناسيب المختلفة للمبنى : 
*» هي على التوالي : - منسوب الآرض الطبيعية 
منسوب الرصيف منسوب أرضية الدور الأرضي 
منسوب البسطة الوس طى للدرج الصاعد للدور الأعلى 
*» دائرة المنسوب التي تُستخدم 4# المسقط الأفقي تكون دائرة رقم ( 8 ) بمقياس رسم ١‏ :50 ( شكله ) 
(و) رسم خط القطاع المار بالمبنى : 
» خط القطاع عبارة عن خط طويل وشرطة . 
» يُرسم عند طرِي خط القطاع شكل مكون من دائرة بمقياس مناسب يعلوها سهم يشير إلى اتجاه 
الفظو الى ذاخل المتى.١‏ شكل: ) . 
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( ز ) وضع سهم الشمال : 

من خلاله يتم تحديد وضع واجهات المبنى بالنسبة للاتجاهات الأصلية ( شمال - جنوب - شرق - غرب ) 
وكذلك للاتجاهات الفرعية ( شمال شرق - جنوب شرق - جنوب غرب - شمال غرب ) ... (شكل > ) 
(ح ) وضع دوائر ترقيم الواجهات : 

توضع أمام الواجهات المعد لبا رسومات تنفيذية وتكون دائرة رقم ( ؟١‏ ) » ( شكل١)‏ يوضح البيانات 
التي تُسجل داخل أجزاء شطري الدائرة . 


(ح ) وضع دوائر المحاور وتسجيل أسمائها : 

» توضع عند نهايات المحاور وك الجهات الأربع من المسقط وتكون دائرة رقم ( ؟١‏ ) بمقياس ١‏ 4 6 .. 
الحاو الاكير ميد سبي دالا را 4017-1411 5 81 ) والحارر الأخن عدوا سين 
بالحروف الآبجدية التالية ( أ ب جء)دءهاءوء زيءاحءطاءي.ء ك2 لعءمء ن). 

تجنر ري سياد الجا لدي وا يي ف لجار رمن ااعل إلى الأسمل , 


5 - تنظيم خطوط الأبعاد الداخلية والخارجية على المسقط الأفقي وتسجيل حساباتها : 

(أ) تنظيم خطوط الأبعاد الداخلية وتسجيل حساباتها : 

» تُرسم خطوط الأبعاد الداخلية بالقلم 211 ويكون تسجيل الأبعاد بالقلم 118 . 

* تُنظم خطوط الأبعاد الداخلية بواقع خطين بعد لكل فراغ أحدهما لطول الفراغ والآخر لعرض الفراغ 
وكلا البعدين يكون من داخل الجدار إلى داخل الجدار ( اليعد الصاك ) . 

» مُسجل الأبعاد الداخلية فوق وموازية لخط البُعد إذاكان البُعد أفقيا بينما مُسجل موازية وإلى اليسار من 


»© 
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خط الم داكن البعه رلسددى وضع شار : عن :قاط خط الجد ارو خط انعد وتكون إشاره ماق 
(/ ) أو دائرة صغيرة مناسبة ولتكن دائرة رقم ( ؟ ) بمقياس رسم 650:١‏ . 

(أ) تنظيم خطوط الأبعاد الخارجية وتسجيل حساباتها : 

» تُرسم خطوط الأبعاد الخارجية بالقلم 213 ويكون تسجيل الأبعاد بالقلم 818 . 

* تُنظم خطوط الأبعاد الخارجية بواقع ثلاثة خطوط. تُرسم 2 الجهات الأريعة من المسقط بدءً من خط 
الجدار الخارجي وهي على التوالي : 

- الخط الأول : لتسجيل أبعاد تفاصيل فتحات الأبواب والشبابيك مع الجدران . 

- الخط الثاني : لتسجيل أبعاد المحاور . 

- الخط الثالث : لتسجيل البعد الإجمالي لطول أو عرض المسقط الأفقي . 

» مُسجل الأبعاد الخارجية فوق وموازية لخط البُعد إذاكان البُعد أفقيا بينما تُسجل موازية وإلى اليسار 
من خط البُعد إذا كان البُعد رأسياً مع وضع إشارة عند تقاطع خط المحور مع خط البُعد وتتكون إشارة 


مائلة ( / ) أو دائرة صغيرة مناسبة ولتكن دائرة رقم ( " ) بمقياس رسم 6٠١: ١‏ 


٠»‏ - تشطيب خطوط المسقط الأفقي 

تتمثل مرحلة تشطيب خطوط المسقط الآفقي بشكل نهائي 4# التثقيل على خطوط الجدران المقطوعة 
وخطوط الأعمدة المقطوعة ويتم ذلك بالقلم 118 مع أهمية إتباع القواعد التالية : 

(1) عند التثقيل على خطوط الجدران المقطوعة يراعى التثقيل على خطوط الجدران الممثلة لجوانب 
فتحات الأبواب والشبابيك » وعند التثقيل على خطوط الأعمدة المقطوعة يراعى عدم التثقيل على خطوط 
الأعمدة الفاصلة بين الجدران والأعمدة وإنما يتم التثقيل على خطوط الآعمدة الخارجية وغير المتصلة 
يجدران فقط ( شحل ١‏ ) 
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بسر 
( ب ) يراعى التثقيل على خطوط رسم الأجهزة الصحية داخل مناطق الخدمات المختلفة . 
( ج ) يُراعى ترك أنواع الخطوط التالية يدون التثقيل عليها حيث ثترك كما هي بدون تثقيل -- 
- خطوط المحاور 
- خطوط تهشير الأعمدة 
- خطوط تنظيم الأبعاد الداخلية والخارجية 
- خطوط رسم تفاصيل الآبواب والشبابيك 
5 ارط ا بنتا دن بوم اللي بيك 
> خطوط رسم الرصيف حول المبنى وتهشيره 
ده هزوف فوشيو ال وحن كو نمدا غدة كن لنت 


تطبيق شرح خطوات رسم المسقط الأفقي على مشسروع .... 
( استراحة لخدمة المواطنين على الطريق السريع ) 
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الرسمالمعماري الصف الثاني الرسومات التنفيذية المعمارية 
الفصل الثانى 
القفضاعا الرأسسية 
تمهبده 4 


يتم رسم القطاع الرأسي بأن يتخيل الطالب كما لو أن المبنى قطع رأسياً بحيث يتم النظر إلى داخل المبنى 
و4 اتجاه القطع للمبنى ورسم ما يراه الطالب ويتلخص فيما يلي : 

. الحوائط الخارجية والداخلية وارتباطها مع بلاطة سقف المبنى والميدات أسفلها‎ - ١ 

> “وفنا عبرل :فتجنارع الابوانث و التتتيانباك:؛ ؟ - تفاصيل رسم الدرج الصاعد للدور الأعلى. 

5 - تفاصيل واجهة المبنى من الداخل 2# اتجاه القطع للمبنى . 

- تفاصيل طبقات التشطيب أعلى سقف المبنى وأسفل الأرضيات ( أرضيات الدور الأرضي‎ - ٠» 

أرضيات الأدوار المتكررة ) . 
6 - بيان الارتفاعات الداخلية المختلفة للمبنى ( الارتفاع الصاك للأدوار - جلسات الشبابيك - 


خطواترسمالقطاعالراسي 


8 2 ونع سحاوي اتيت ال نممو وه ابفظ الغطات : 

» تُرسم المحاور بالقلم 211 وهي عبارة عن خط ونقطة متباعدين . 

» تُرسم فقط المحاور التي يمر بها خط القطاع المحدد مسبقا مكانه واتجاهه على المسقط الأفقي وتُرسم 
المحاور من أسفل إلى أعلى وبدءَ من جهة اليسار إلى اليمين . 

» توضع دوائر المحاور عند نهاية طرف المحور أعلى رسم القطاع بالقلم 118 وبدائرة رقم ( ١١‏ ) بمقياس 
رسم ١‏ :50 وتُسجل بداخلها أسماء المحاور بدءَ من اليمين إلى اليسار . 


:3 وس قط وف التامنيتالتطتاية لحرت وه عل :لتو الى 

(]) خط الآرض الطبيعية . 

( ب) خط الرصيف على ارتفاع ١١‏ سم من خط الآرض الطبيعية . 

( ج ) خط منسوب أرضية الدور الآأرضي ويكون على ارتفاع من خط منسوب الرصيف مساويا لارتفاع 
عدد قوائم درج المدخل ( عدد القوائم ‏ ارتفاع القائمة ) . 

( د ) خط منسوب باطنية السقف الخرساني ويكون على ارتفاع من خط منسوب أرضية الدور الآأرضي 
سكا زا لاؤرققاء الهحادظ التو : 


١17‏ د 
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(ه ) خط منسوب أعلى السقف الخرساني ويكون على ارتفاع من خط منسوب باطنية السقف 
الخريف سس د سوا نانك بالسقت:: 

(و) خط منسوب أعلى دروة ( ستارة ) المبنى ويكون على ارتفاع من خط منسوب أعلى السقف الخرساني 
قسا ونا اوها وارروة لد 


3 رسم تفاصيل الجدران المقطوعة واتصالها مع كل من : 
قطاع درج المدخل الميدات أسفلها سمك بلاطة السقف دروة ( ستارة ) المبنى 
*» تفاصيل جدار مقطوع به فتحة شياك .... وهي على التوالي من أسفل إلى أعلى : 
ميدة خرسانية وتقع أسفل منسوب تشطيب الآرضية مسافة ( ٠١‏ ) سم على الآقل . 
- جلسة الشباك ويقاس ارتفاعها من منسوب تشطيب الأرضية . 
2 الشباكويقاين اوتفافهد ين فين حلماة الفيالف:: 
- العتب الخرساني ويحمل المباني أعلى الشباك . ذ:مياتى : - حكمرة خرسانية . 
- بلاطة السقف الخرساني . - دروة المبنى ( إذا كان الجدار المقطوع خارجي ) . 
*» تفا جدار مة به فتحة باب .... وهي على التوالي من أسفل إلى أعلى : 
ت ميدة خرسانية وتقع أسفل منسوب تشطيب الأرضية مسافة ( ٠١‏ ) سم على الآقل . 
- الباب ويقاس ارتفاعه من منسوب تشطيب الأرضية . 
- العتب الخرساني ويحمل المباني أعلى الشباك . 
- مباني . - حمرة خرسانية . 
- بلاطة السقف الخرساني . - دروة المبنى ( إذا كان الجدار المقطوع خارجي ) . 


؛ - رسم بقية تفاصيل القطاع الرأسي 

هذه المرحلة يتم رسم ما تبقى من تفاصيل ش القطاع الرأسي وهي كالتالي : 

() تفاصيل طبقات تشطيب أرضية الدور الآرضي واتصالبا بكسوة درج المدخل مع كتابة كافة 
البيانات عليها . 

( ب ) تفاصيل طبقات تشطيب الرصيف حول المبنى وكتابة البيانات عليها . 

( ج ) تفاصيل طبقات التشطيب أعلى سطح المبنى ( أعلى بلاطة سقف الدور الأخير من المبنى ) . 

(د ) رسم تفاصيل فتحات الأبواب والشبابيك وفتحات الأعتاب التي تظهر كواجهة داخل القطاع الرأسي. 
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ه - تنظيم خطوط الأبعاد الداخلية والخارجية وتسجيل حساباتها » وضع المناسيب الداخلية : 
(]) تنظيم خطوط الأبعاد الداخلية وتسجيل حساياتها : 
تنظم خطوط الأبعاد الداخلية بواقع خطين 2 مكان مناسب بالقرب من الجدران المقطوعة وهما : 
» الخط الأول .. لتسجيل أبعاد تفاصيل الجدران المقطوعة من الداخل وهى : 

ارتفاع الجلسة - ارتفاع الشباك ( الباب ) - سمك العتب - ارتفاع المباني أعلى العتب - مقدار سقوط 
الكمرة -- سمك بلاطة السقف - ارتفاع دروة ( ستارة ) المبنى . 
»* الخط الثاني .. يتخصص فقط لتسجيل الارتفاع الصاك الداخلي للدور مع مراعاة أن ينتهي الخط من 
طرفيه برسم سهم بحجم مناسب . 
(ب) تنظيم خطوط الأيعاد الخارجية وتسجيل حساياتها : 
تُنظم خطوط الأبعاد الخارجية بواقع ثلاثة خطوط., تُرسم بدءً من خط الجدار الخارجي وهي على التوالي : 
الخط الأول .. لتسجيل أبعاد فتحات الأبواب والشبابيك مع الجدران وقوائم الدرج وارتفاع الرصيف . 
الخط الثاني .. لتسجيل المناسيب الخارجية وهي على التوالي من أسفل إلى أعلى.... 

منسوب الآرض الطبيعية - منسوب الرصيف - منسوب أرضية الدور الآرضي - منسوب أعلى 
بلاطة السقف - منسوب أعلى دروة المبنى .... ويراعى الإشارة إلى المنسوب على خط البعد بسهم . 
- الخط الثالث .. لتسجيل إجمالي ارتفاع المبنى من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب أعلى دروة 
المبنى ومراعاة أن ينتهي الخط من طرفيه برسم سهم بحجم مناسب لتمييزه عن باقي الخطوط . 
(ج) وضع المناسيب الداخلية » وتسجيل حساياتها : 
تُوضع المناسيب الداخلية » وتُسجل حساباتها وهي على التوالي : 
منسوب تشطيب أرضية الدور الآأرضي . 
منسوب تشطيب أرضيات الأدوار المتكررة . 
منسوب بلاطة السقف الخرساني للدور الأخير من المبنى (يُلاحظ أن المنسوب هنا ليس منسوب تشطيب ) 
مع مراعاة الإشارة إلى المنسوب باستخدام نفس نوع السهم المستخدم 4# الإشارة إلى المناسيب الخارجية . 


5 - تشطيب خطوط رسم القطاع الرأسي 

يتم تنفيذ هذه المرحلة بتطبيق الخطوات الموضحة التالية وحسب الترتيب التالي : 

(أ) تهشير أماكن الخرسانات المسلحة التي مّر بها خط القطاع ( الدرج - الأعتاب - الكمرات - بلاطة 
السقف ) بخطوط مائلة 4 اتجاه واحد ( على زاوية 50 ) وبالقلم 211 . 
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فسم الرسمالتنفيدي الوحدة الثانية 
الرسمالمعماري الصف الثاني الرسومات التنفيذية المعمارية 


( ب ) التثقفيل على خطوط الجدران المقطوعة والخرسانات المسلحة المقطوعة بالقلم 118 مع مراعاة عدم 
التثقيل على بقية الخطوط وتركها كما هي مرسومة بالقلم 211 


فسم الرسمالتنفيدي الوحدة الثانية 
الرسعمالمعماري الصف الثاني الرسومات التنفيدية المعمارية 


شك سل 


تطبيق شرح خطوات رسم القطاع الرأسي على مشروع ... ) استراحة لخدمة المواطنين على الطريق السريع ) 
51 رسم محاور المبنى التي يمر بها خط القطاع : 


2 51 2 


الرسمالتنفيدي 
الصف الثانى 


11 د 


الوحدة الثانية 


الرسومات التنفيذية المعمارية 


فسم الرسعالتنفيدي الوحدةالثانية 
الرسعمالمعماري الصف الثاني الرسومات التنفيدية المعمارية 
قطاع درج المدخل 22 الميدا تأسفلها ‏ -_سمك بلاطةالسقف>-ح - دروة(ستارة)المبنى) 
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فسم الرسمالتنفيدي الوحدةالثانية 


الرسمالمعماري الصف الثاني الرسومات التنفيذية المعمارية 
الفصل الثالث 
تمهبد 4 


توي الواتجوا هن ومتعيل الظلا نك وقركة:] مام االكدى وترسيم مطتريفة الاجقا عط فين اسقط الحم 
كل ما يظهر للعين من الخارج و اتجاه متعامد على المبنى من حيث الحوائط والفتحات والكسرات 
والبوو داك وهي تلك العقاهض اللفهازية الواقية على التصدوى انف زهية المسفطل: الأمقن.. 

+ تُسمى الواجهات تبعاً للاتجاهات الأصلية أو الفرعية للمسقط الأفقي حيث تُقرن بالاتجاه الذي تطل 
اده تقد الوائمينة لقي لك ةتهى تلك الواسوة ان قال إل نعينة الكسما ل رسك اي مضي يكن أن 
تُسمى واجهة المبنى التي بها المدخل الرئيسي للمبنى بالواجهة الرئيسية أو بالواجهة الأمامية وعليه فإن 
الواقئية لابه نا يكن أن قسن بالرادوة اتكلف:. 


خطواترسعالواجبات 


١‏ - إسقاط المحاور العمودية على مستوى الواجهة من خلال المسقط الأفقي والتي مر بها خط القطاع 
الجادة نميه على لفط لان بجع رسية وان الاخاوو العلن الوانجوة وينفين التسوية انؤايذةية اسقط 
الآفقي ( وتكون دائرة المحاور رقم ( ١١‏ ) بمقياس رسم اف" 


27 رض تارك | لتاسيب الاففية قار جالر ا بديلة وه على :الى : 

(]) خط الآرض الطبيعية . 

( ب ) خط منسوب الرصيف ويكون على ارتفاع ١١‏ سم أو ٠١‏ سم أعلى منسوب الأرض الطبيعية . 

( ج ) خط منسوب أرضية الدور الآرضي ويكون على ارتفاع من خط منسوب الرصيف مساويا لارتفاع 
عدد قوائم درج المدخل ( عدد قوائم الدرجح ” ارتفاع القائمة الواحدة ) . 

( د ) خط منسوب باطنية السقف الخرساني ويكون على ارتفاع من خط منسوب أرضية الدور الآرضي 
متشساون الاؤوق قاع العا نك لون : 

(ه ) خط منسوب أعلى بلاطة السقف الخرساني ويكون على ارتفاع من خط منسوب باطنية السقف 
اللخوماق ساون اسم بلاطة الشففت ( 16ب ): 

(و) خط منسوب أعلى دروة المبنى ويكون على ارتفاع من خط منسوب أعلى بلاطة السقف الخرساني 
سكاو" تفاع دروة الست . 


اك 


فسم الرسمالتنفيدي الوحدة الثانية 
الرسمالمعماري الصف الثاني الرسومات التنفيذية المعمارية 


شك سس 


" - إسقاط الخطوط الرأسية التي تحدد المستويات المختلفة للواجهة من خلال المسقط الأفقي ( خطوط 
الحدود الرئيسية للواجهة -- خطوط الحدود البارزة مثل الأبراج والمظلات والأسلحة والبلكونات ) . 


-إسقاط خطوط تحديد جوانب فتحات الأبواب والشيابيك 2# الواجهة من خلال المسقط الآفقي 
وتحديد خطوط مناسيب جلسات الشيابيك وارتفاع الأبواب والشبابيك ومراعاة وضع إشارة صكيرة لمنسوب 
شجلين :ارضية الدوو الارضن: اسان لسبدك تاذظلة القت ينقواس ماسب زنك مرك تانيب مين 


الواجهة . 


الياب أو الشياك من حيث كونه منزلقا أو مفصليا أو قلابا 500 إلح. 


5 - تنظيم خطوط الأبعاد الخارجية على جانبي الواجهة وعددها ثلاثة خطوط وهي على التوالي بدءً من 
الحد الخارجي للواجهة : 

الخط الأول : لتسجيل ارتفاع فتحات الأبواب والشبابيك مع الجدران وقوائم الدرج وارتفاع الرصيف . 
- الخط الثاني : لتسجيل المناسيب الأفقية المارة بمستوى الواجهة ( راجع الفقرة )١(‏ أعلاه ) ويُراعى وضع 
خطوط على الواجهة تُشير لمكانها كما يُراعى الإشار إلى المنسوب على خط البعد بسهم . 

- الخط الثالث : لتسجيل إجمالي ارتفاع المبنى من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب أعلى دروة 
المبنى وينتهي الخط من طرفيه برسم سهم بحجم مناسب وذلك لتمييزه بين خطوط المناسيب . 


1 - تشطيب خطوط رسم الواجهة برسم خطوط الآجزاء الآمامية النا روفي ترادو تشس كدرييك 
انزو دية لوقل ويضية: اندر ادر الكلقةة ,ونيا وذ للق لأكلها و الغو رق سين موتو كم لوا جحية ا ال » 


تطبيق شرح خطوات رسم الواجها على مشروع ... 
( اسستراحة لخدمةالمواطنين على الطريق السريع ) 
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فسم الرسمالتنفيدي الوحدة الثانية 
الرسهمالمعماري الصف الثاني الرسومات التنفيدية المعمارية 


ححسس_ 


: إسقاط المحاور العمودية على مستوى الواجهة‎ - ١ 
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فسم الرسمالتنفيدي الوحدة الثانية 
الرسهمالمعماري الصف الثاني الرسومات التنفيدية المعمارية 


كشك سل 


؟ - رسم خطوط المناسيب الأفقية المارة بالواجهة : 


- 7595 


فسم الرسمالتنفيدي الوحدةالثانية 
الرسهمالمعماري الصف الثاني الرسومات التنفيدية المعمارية 


فسم الرسمالتنفيدي الوحدةالثانية 
الرسهمالمعماري الصف الثاني الرسومات التنفيدية المعمارية 


؛ -إسقاط خطوط تحديد جوانب وارتفاعات فتحات الواجهة ( أبواب - شيابيك ) : 


1ت 


فسم الرسمالتنفيدي الوحدة الثانية 
الرسهمالمعماري الصف الثاني الرسومات التنفيدية المعمارية 


كه - رسم تفاصيل فتحات الآبواب والشبابيك 4# الواجهة وبيان حركة الفتح عليها : 


2 77ت 


»© 


سس 


5 - تنظيم خطوط الأبعاد الخارجية على جانبي الواجهة وتسجيل حساباتها : 


5 


الرسمالتنفيدي 
ماحد للححطة ' الصف الثاني 


الوحدةالثانية 


الرسومات التنفيذية المعمارية 


المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب الملهني 
الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج 


الرسم التنفيدي 


الرسومات التنفيذية الإنشائية 


الرسوما 


»4 


ع 


تالتنفيدية الإنشانية 


»4 


جميع الحقوق محفوظة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني 


فسم الرسمالتنفيدي الوحدةالثالثة 
الرسمالمعماري الصف الثانى الرسومات التنفيدية الإنشائية 


الفصلا الاول 
الملحساوروالاعمدة 
لمهبل : 
لوحة المحاور والآأعمدة هي اللوحة الأولى صمن الرسومات التنفيدية الإنشائية وتكمن أهميتها 2 أنها 
تُستخدم 4 توقيع الأعمدة حسب موقعها واتجاهها داخل موقع المبنى حيث يتحدد 4 اللوحة موقع كل 
عمود بتسمية كل من المحور الأفقي والمحور الرأسي اللذين يلتقيان عند موقع العمود فيقال مشلا أن 
العمود (ع١‏ ) يقع عند التقاء المحور الأفقي (ب ب ) والمحور الرأسي ( ؛ - 5 ) . 


خطوات رسم لوحة المحاوروالاعمدة : 


: رسمالمحاور الأفقية والرأسسية‎ - ١ 

#» تُرسم المحاور الأفقية والرأسية 4 لوحة المحاور والأعمدة بالقلم 211 وبأبعاد تتطابق مع أبعاد المحاور 
بك لذج قعل لفقي الممارى :كفا وراسيا 0 

» توضع دواتر النماذج للمحاور 4 الجهات الآريع من اللوحة على أن تأخذ المحاور نفس مسمياتها 4 لوحة 
المسقط الآفقي المعماري » وتكون دائرة المحور دائرة رقم ( ؟١‏ ) بمقياس رسم 0١٠: ١‏ 


؟ - رسم الأعمدة وتهشيرها وكتابة بياناتها : 

تُرسم الأعمدة حسب موقعها واتجاهها 4 المبنى من خلال المسقط الأفقي المعماري وتهشر بخطوط 2 
اتجاه واحد وعلى زاوية ( 44 ) درجة وبالقلم 211 . 

» تُسجل البيانات على رسم الأعمدة بوضع أسماء نماذج الأعمدة حسب توجيه مدرس المادة (ع١21‏ ع؟ ..... ) 
إقنافة | لوطع اسان نقكلة كالاقن مجورى الوه وائخلة هرق ترفك فيا ورائسيا ( يكن الزنبصنا سفن 
ذلك برسم قطاع للعمود ْ جدول نماذج الأعمدة [ بمقياس رسم ١‏ : 50 1 وتُسجل عليه هذه الأبعاد ) . 


المحاور » والخط الثاني لتسجيل البعد الكلى لطول وعرض المبنى . 


72ت 


فسم الرسهمالتنفيدي الوحدةالثالثة 
الرسمالمعماري الصف الثانى الرسومات التنفيدية الإنشائية 


تر 


8 تنظيم جداول نمادج الأعمدة: 
يشتمل حدول تماذج الأعمدة عل أسم النمودج ظ أبعاد قطاع العمود يمكن أن تكحكون 0 حقلين 


*» مثال لجدول نماذج الأآعمدة : 


قاع لسو 


يرسم قطاع للعمود بقياس رسم 


فنا شنو اسفتتوال غلينة تنا متيل ١١1‏ ملم ه 86 ملم 


يلاحظ أن الرمز ( © ) ب# الجدول بداخله خط واحد وهذا يعني أن الحديد أملس عادي أما إذا كان 
الرمز بداخله خطأن فهذا يعنى أن كان الحديد سطحه محزز وعالى المقاومة . 


0 - تشطيب رسم لوحة المحاور والأعمدة بالتثقيل على خطوط حدود قطاع الأعمدة بالقلم 8 وثترك بقية 
الخطوط كما هي مرسومة بالقلم 211 ( المحاور - خطوط الأبعاد ) . 


فسم الرسهمالتنفيدي الوحدةالثالثة 


الرسمالمعماري الصف الثانى الرسومات التنفيدية الإنشائية 
الفصل الثانى 
المسقطالافقى للأساسات 
مهبد 4 


ينك أينة ١‏ لفطل لفقي : اقنلا سنا لع روا رفهون :لحن لفن كنا او :| لبقي محدزم لفقي :اله ول توك | ذا رشن 
الطبيعية ثم النظر إلى أسفل ويرسم ما يراه الطالب ويتلخص فيما يلي : 

١‏ - قطاع الأعمدة. 

؟ - الميدات الرابطة بين الأعمدة. 

8 ف.. واد :( القواهن املع عفاي قا عن المخوين 0 السال )ار 


خطوات رسمالمسقط الأفقفي للأساسات : 


١‏ - رسسم المحاور الآفقية والرأسية وبنفس الملاحظات الواردة بشأن رسم المحاور شْ لوحة المحاور والأعمدة 


؟ - رسم الأعمدة وتهشيرها وبنفس الملاحظات الواردة بشأن رسم المحاور 4 لوحة المحاور والأعمدة . 


كوسع الفدات نين الا عند 
تُرسم الميدات بين الأعمدة على أن تحقق وظيفتين الأولى حمل جدران الدور الأرضي حيث تُرسم 
ادانع عق هوا قو هران الدور الأرصى من يغاذل لشفل الأحقتى العفارى :ف والشانية ا تريسظ هي 
الأعمدة تحت منسوب الأرض الطبيعية حيث يشترط ربط كل عمود بميدتين ( على الأقل ) و2 


اتجاهين متعامدين . 


- رسم القواعد العادية والقواعد المسلحة : 

» يبدأ برسم القواعد العادية ثم رسم القواعد المسلحة أعلاها ( أو العكس ) أسفل قطاع الأعمدة بحيث 
تتطابق محاور الأعمدة مع محاور القواعد مع مراعاة أهمية تطابق مركز العمود مع مركز القاعدتين . 
*» مراعاة إزالة أي خطوط للقواعد ترسم بطريق الخطأ داخل خطوط الميدات لكون الميدات تقع 2 
منسوب أعلى من منسوب القواعد ( المسلحة - العادية ) . 
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فسم الرسهمالتنفيدي الوحدةالثالثة 
الرسمالمعماري الصف الثانى الرسومات التنفيدية الإنشائية 


تر 


6 - كتابة سما نمادج الأعمدة ع١‏ ع5 ع5 ا ٠‏ ) ونمادج الميدات ( م١‏ وض م1 وض م1 وض .... ) ونمادج 


القواعد ( ق١‏ ب قف" يق" )2 2000 ) عليها وحسب توجيه مدرس المادة . 


3 تنظيم خطوط الأبعاد الخارجية وتسجيل حساياتها وينفس الملاحظات التي وردت بهذا الشأن 2 


- تنظيم جداول نماذج الميدات والقواعد : 
تشتما حجداول نماذج الميدات والقواعد على: أسم النموذج ( أيعاد القطاع ( التسليح » الحكانات 
ل 00 


*» مثال لجدول نماذج الميدات ... 


م 


يلاحظ أن الرمز ( © ) 4# الجدول بداخله خط واحد وهذا يعني أن الحديد أملس عادي أما إذا كان 
الرمز بداخله خطأن فهذا يعنى أن الحديد سطحه محزز وعالى المقاومة . 


*» مثال لجدول تماذج القواعد 5 
القواعد العادية القواعد المسلحة تسليح القواعد المسلحة 


مايل ١‏ كتيطون .عطق | علولن. ...مويو | صل ١‏ واو خطا | 


يلاحظ أن الرمز ( 6 ) 4 الجدول بداخله خط واحد يعني أن الحديد أملس عادي أما إذا كان الرمز 


بداخله خطأن فهذا يعني أن الحديد سطحه محزز وعالي المقاومة . 


يتمثل تشطيب خطوط المسقط الأفقي للأساسات 2# التثقيل على خطوط قطاع الأعمدة بالقلم 118 
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فسم الرسهمالتنفيدي الوحدةالثالثة 
الرسمالمعماري الصف الثانى الرسومات التنفيدية الإنشائية 
وبمستوى أعلى من التثقيل على خطوط الميدات التي بدورها يتم التثقيل عليها بمستوى أعلى من التثقيل 
على القواعد المسلحة وهكذا أما خطوط القواعد العادية فتترك كما هى مرسومة بالقلم 211 . 


- ”8 


فسم الرسهمالتنفيدي الوحدةالثالثة 
الرسمالمعماري الصف الثانى الرسومات التنفيدية الإنشائية 


الفص ل الثالث 
المسقطالافقى لتسليح الأسقف والجسور( الكمرات ) 


4» 


فيه 


نفهيد: 

ان ريق | سقف | فى واه لامتقف وا لخهون ( انلكوير ات )ان تفن الطانب كم لو ان لين 
قطِع أفقياً أعلى مستوى أرضية الدور بمسافة أكبر من 7٠٠١‏ متر( حتى لا نظهر تفاصيل قطاعات الأبواب 
والشبابيك ) ثم يقوم بالنظر إلى أعلى ويرسم ما يراه الطالب ويتلخص فيما يلي : 

8 > إسقاط عاؤملانت الأسعف:. 

9ج يفاض لحرسوى اكيراك نتموكالانلاف القت : 


خطوات رسمالمسقط الأفقي لتسليح الاسقف والجسور١‏ الكمرات ) : 


: رسم المحاور الأفقية والرأسية‎ - ١ 
تُرسم المحاور الأفقية والرأسية بنفس الملاحظات الواردة بشأن رسم المحاور 4# لوحة المحاور والأعمدة.‎ 


5 - رسم الأعمدة وتهشيرها : 
يكم رسم الأعمدة وتهشيرها بنفس الملااحظات الواردة بيشأن رسم المحاور 2 لوحة المحاور والآاعمدة : 


" - تحديد مواقع بلاطات الأسقف : 
يتم دحديد بلاطات الآسقف برسم الجسور ( الكمرات ) بين الأعمدة على أن تحقق وظيفتين الآولى حمل 
بالأظات الا نفك :وا سارب | تتاف سلتة هناف ان :سول ترون الدوو ااكفلى بو لتاندة الرتظانون اميد 


؛ - رسم خطوط تسليح بلاطات الأسقف وكتابة أسماء نماذج الكمرات : 

* تُرسم خطوط تسليح بلاطات الأسقف بواقع خطين يمثلان تسليح الفرش 2# الاتجاه القصير وخط واحد 
يُمثل تسليح الغطاء # الاتجاه الطويل مع كتابة البيانات عليها حسب توجيه مدرس المادة ( عدد الأسياخ 
4 المتر- قطر السيخ ) مع كتابة سمك بلاطة السقف داخل دائرة بمقياس مناسب . 
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فسم الرسهمالتنفيدي الوحدةالثالثة 
الرسمالمعماري الصف الثانى الرسومات التنفيدية الإنشائية 


تر 


#* تكتب اما تماذج الحمرات عليها وحسب توجيه مدرس المادة مع تنظيم حجدول لنماذج الحمرات 
شتام على ام القرورته م انعاد: لطاع لمتشت لكا ناسار افخار الحوول لكيه كيه 


*» مثال لجدول نماذج الميدات ... 


- 
أبعاد القطاع 9 التسليح العلوى الكانات 


ك١‏ 59 20 ١‏ ؟ ٠١0‏ ؟ 0 ١‏ ه © / 
م سم ملم 


يلاحظ أن الرمز ( © ) © الجدول بداخله خط واحد وهذا يعني أن الحديد أملس عادي أما إذا كان 
الرمزيداخله خطأن فهذا يعنى أن الحديد سطحه محزز وعالى المقاومة . 


وذ تله لاطاوظلالأدعاد :للك وعدة: وقسف ل عدار انها تين عاك الى وروك سينا الشعاة.ه 
رسم لوحة المحاور والأعمدة ١‏ 


: ) تشطيب خطوط المسقط الآفقي لتسليح بلاطات الأسقف والجسور ( الكمرات‎ - ٠ 
يتمثل تشطيب خطوط المسقط الأفقي لتليح بلاطات الأسقف والجسور ( الكمرات ) 4 التثقيل فقط‎ 
على حدود خطوط قطاع الأعمدة بالقلم 188 بينما ثترك بقية خطوط الملسقط كما هي بالقلم‎ 
. 1 


المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني 
الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج 


الرسم التنفيدي 


الرسومات التنفيذية للأعمال التكميلية 


االرسومات التنة 


©  »©4 


بة للأعمالا 


لتكمياية 
ه4©» © 


جميع الحقوق محفوظة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني 


فسم الرسمالتنفيذي الوحدةالرابعة 
الرسمالمعماري الصف الثانى الرسومات التنفيدية للأعمال التكميلية 


الفص لا الاول 
أعمال التمديدات الصحيلة 

تفديةالباني با مياه 
» تمهيبل: 

كدو لباه مصيور اناهن اهنا ونا العنيا نه اهوية بكاهسو ساندوة اسع همان 
والحيوان والنبات ولحاجة الإنسان إلى الماء لغرض الشرب و الأكل و الاغتسال و الصحة العامة و 
مكافحة الحريق و الري و لأغراض أخرى تعتبر تغذية المباني بالماء أمرأ ضرورياً » ولقد تطورت وسائل 
التفذية 4 المباني بصورة كبيرة وتعددت صورها سواءً بالتوصيلات الظاهرة أو المخفاة 4# الحوائط 


والأرضيات والأسقف . 


* طرق توصيل المياه العمومية بالملباني : 

يتم توزيع المياه العمومية داخل المباني بإحدى الطرق الآتية : 

: التوزيع المباشر من المنبع‎ - ١ 
تعن لاك نا تخد ]د مترخط | للنا داسو اشر نك زوع سير ) التوزايي «اللاسة سوق قرع شر ركنا بستووة) العدنة‎ 
الإتيسية رمو ميو ) كقاقة طرومة لفاك الات لتعذى: عراء لشت العنافة:‎ 

9" التوزيم باسخداء الحزان الملوى * 
مكيل يك التاق رتس :له تحذى والياه! لعنومية يمع سير الى ينكوق شنط الباديظ السنيبك: 
الرئيسية لبا منخفضاً فتُستخدم مضخة لسحب المياه ورفعها لخزان موجود أعلى المبنى ويُشترط أن 
يكون ارتفاع قاع الخزان عن سطح المبنى لا يقل عن ( ؛ متر ) لضمان ضغفط كاف لتوزيع المياه . 


+ الأنواع شائعة الاستخدام من ( مواسير)التغدية : 
١‏ -مواسيرالحديد : 
وق يتناقفة متها ف القعة يكوا ناء الاردننو انيما لجن اتدل باتو الك نينا توع راسو التديد 
المجلفن ووالوصلات منه حيث يتميز بمقاومته للصدأً مما يساعد على إطالة عمر خطوط المياه 
5 :5 اللو سير لمتكي ترد روه هد ة انر تدك غلى سيل النال: 
13:57 الأكتر انقفان وال بحمو مسر الكنها يعيلك لنفلن امياد الساخدة. 
لك نية 1001 10717 ووسير اكد جونة وأ على سيغرا ويضتلع لتقل اللناة السارةةوالساحدة:, 
عه ) التوتى إفيلين .يستكي لتقل المياة:البازهةمقلية التخطوطة الأرزضية بحاس خارج اليانن 
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فسم الرسمالتنفيذي الوحدةالرابعة 
الرسمالمعماري الصف الثانى الرسومات التنفيدية للأعمال التكميلية 


ته 


* - المواسير النحاسية : تصلح لنقل المياه الباردة والساخنة وسعره مرتفع مقارنة بالأنواع الأخرى . 


+ تغذية الأجهزة الصحية المختلفة بالمباهالباردة والساخنة : 


تتم تغذية النقاط المختلفة داخل المبنى بالمياه الباردة من خطوط تغذية ممتدة من شبكة رئيسية 
للمياه العمومية أو من خزان علوي وتتوقف مقاسات الخطوط على عدد نقاط التوزيع المرتبطة بها. 
تتم تغذية النقاط المختلفة داخل المباني بالمياه الساخنة من خطوط ممتدة من سخانات للمياه 
منفصلة 2# الحمامات والمطابخ بسعات تتراوح بين ( 50 - ٠٠١‏ لتر) حسب حجم الاستهلاك . 
مقاسات خطوط التغذية الفرعية للمياه الباردة والساخنة داخل الفراغ الواحد عادة تكون ( نصف 
بوصة ) للمغسلة والبانيو والرشاش ( الدش ) وكرسي الحمام والصنبور العادي ومجلى ( حوض ) 
المطبخ أما خطوط التغذية لسخان المياه فتكون بمقاسات ( ثلاثة أرياع بوصة ) . 

يراعى اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند تنفيذ نقاط اتصال المواسير الباودة والساخنة والتأكد من 
التحامها بشكل جيد ودهانها بمادة عازلة ( بيتومين ساخن ) مع لفها بالخيش المقطرن كما 
يراعى إجراء اختبار لجميع مواسير التغذية داخل المبنى عقب الانتهاء من تركيبها وذلك للتأحد 
من عدم وجود أي تسرب للمياه من خلال نقاط الاتصال ( الوصلات ) . 


شكل )٠١(‏ يوضح تغذية أجهزة صحية مختلفة بالمياه الباردة والساخنة داخل فراغ حمام 


فسم الرسمالتنفيذي الوحدةالرابعة 
الرسمالمعماري الصف الثانى الرسومات التنفيدية للأعمال التكميلية 


تُصرف مخحلفات المباني عبر الأجهزة الصحية على مرحلتين هما : 


: الصرف الصحي الداخلي للمباني‎ - ١ 

* المخلفات السائلة وهي مياه الغسيل من المغسلة والبانيو ومجلى المطبخ تنتقل # الدور_الأرضي من 
خلال سيفون أرضية ( بالوعة ) بأرضية الفراغ إلى ( الجاليتراب ) مباشرة أسفل المبنى ومنه إلى غرفة 
التفتيش » وتنتقل 4# الآدوار المتكررة من خلال سيفون الآرضية إلى أعمدة صرف معلقة على المبنى 
من الخارج بقطر ( " بوصة ) ثم كُصرف إلى ( الجاليتراب ) أسفل المبنى ثم إلى غرفة التفتيش . 

* المخلفات الصلبة والخاصة بالمراحيض ( مرحاض أفرنجي - مرحاض شرقي ) والبيديه ( مرحاض 
تشطيف ) تنتقل + الدور الأرضي من الأجهزة إلى غرفة التفتيش مباشرة » وتنتقل 4 الأدوار المتكررة 
إلى أعمدة عمل معلقة على المبنى من الخارج بقطر (؛ بوصة ) وهذه توصل بدورها إلى غرفة التفتيش . 

* يُراعى إجراء اختبار لجميع مواسير الصرف الصحي داخل المبنى بعد الانتهاء من تركيبها وذلك 
للتأحكد من عدم وجدد أي تسرب للمياه من خلال نقاط التحام المواسير ببعضها ( الوصلات ) . 


5 الصعرك لحني الك يمن للمباتن 
» يتم الصرف خارج المبنى خلال شبكة من المواسير عرف بشبكة المجاري العمومية تبدأ من خارح 
جدران المبنى حيث تصب فيها الخطوط العمودية من الآدوار العليا للمبنى والخطوط الأفقية الخاصة 
بتصريف أجهزة الدور الآرضي . 
» يتم صرف المخلفات السائلة المتجمعة داخل ( الجاليتراب ) من أعمدة الصرف بالآدوار المتكررة 
ومواسير الصرف بالدور الأرضي إلى غرفة التفتيش ومن ثم إلى شبكة المجاري العمومية . 
وين ميوت الكلتنات اتعبلبة التعبعة دإنكل ر غرتك التق امن عبد اليل بالادوان التكرر: 
ومواسير الصرف بالدور الأرضي إلى شبكة المجاري العمومية . 
* 4 حالة عدم وجود شبكة مجاري عمومية يقام خزان تحليل وبيارة صرف تستقبل مخلفات الصرف 
الصحي من غرف التفتيش حيث تتحلل المواد الصلبة ب فاع الخزان وتخرج المياه إلى بيارة الصرف . 


ا 


مها 


قسم الرسم التنفيذي الوحدةالرابعة 


الرسعمالمعماري الصف الثانى الرسومات التنفيدية للأعمال التكميلية 
.........شكل )١١(‏ يوضح الصرف الصحي الداخلي والخارجي للأجهزة الصحية المختلفة 


هه 


عمود صي وق 


دور متكرر ارده 


© 
١ 7‏ 5 
9 دورارضى اقل من ٠٠٠١‏ مثر ا.. 


عسات لسوده 
آيبوصة / عصود عمل 
دور متكرر لبدمة ا 


شور ارصضي اقل من ٠٠٠١‏ مكر ...ل 


حزان تيل 


الى سارة السرف 


فى حالة عدم وجود مجارى عمومية 


)١1١( شكل‎ 


* أنواع المواسير المستخدمة في الصرف الصحي : 
١‏ - مواسيرالحديد الزهر : 
ناجم استعهال فواسير الحود اذزهر ف التسنداك ا نكا هي الذاهر التهيلة قرف الشويون كما 
مُستعمل داخل الفتحات الداخلية 2# المباني ( المناور ) . 
؟ - المواسير البالاستيكية : 
ُستعمل المواسير البلاستيكية من نوع ( إيه. بي. سي. ) داخل الحمامات والمطابخ خصوصاً بذ خطوط 
المياه الساخنة كما تُستعمل 4 خطوط الصرف الخارجية المظللة 4 فناء المنزل أو الحديقة . 
؟ > المواسبير الشرسساف:.: 
يُستعمل المواسير الخرسانية عادة # الخطوط الخارجية ولا ينصح باستعمالها ب الخطوط الداخلية . 
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فسم الرسمالتنفيذي الوحدةالرابعة 
الرسمالمعماري الصف الثانى الرسومات التنفيدية للأعمال التكميلية 


الفص لس الثاني 
أعمال التمديدات الكهربانية 

لمهيمد : 

تُعرف الكهرياء يأنها طاقّة مولدة 4 محطات خاصة ومتدفقة إلى المدن والأحياء 4 سيل من التيار 
الكهربائي منتقل عبر وسائط من أسلاك النحاس أو الالمونيوم » والطاقة الكهربائية تمر بعدة مراحل 
بداية من إنتاجها وحتي يتم توزيعها تتلخص فيما يلي : 

. توليد الكهرباء  محطات توليد خاصة‎ - ١ 

؟ - رفع الجهد الكهربائي ( الفولت ) بغرض تقليل فقدان الكهرباء أثناء نقلها . 

" - نقل الكهرباء عبر خطوط هوائية أو كابلات مدفونة 4 الأرض . 

؛ - الببوط بالجهد إلى مستوى متوسط حيث تتم تغذية الشبكة الكهربائية داخل المدن والقرى . 
الببوط بالجهد الكهربائي مرة أخرى إلى الجهد المستخدم 2# المباني . 
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+ أنواع التمديدات الكهربائية في الملباني : 
١‏ - التمديدات الكهربائية الخاصة بالتيار الققويى : 
وتشمل / شبكة الإنارة ٠»‏ شبكة المآخذ » شبكة القوى » شبكة التأريض ٠»‏ شبكة الصواعق 
مافصو التمدود اك لكهريا ثيه الشاضة بالتكان العوى»- 
(! ) شبكة التوزيع الرئيسية ( العمومية ) داخل المباني : 
وهي عبارة عن جميع الموصلات لتغذية الشبكات الفرعية للانارة والماخذ الكهربائية وتشمل خطوط 
الكهرباء الموصلة للدوائر الفرعية بداية من العداد الكهربائي وحتى لوحة التوزيع الفرعية . 
)شبك النوزيع الشرهية واه انبا 
وتشمل كل الدوائر الفرعية للإنارة والماخذ الكهربائية وهي عبارة عن خطوط الكهرباء الممدودة 
لتغذية وحدات الإضاءة والمآخذ الكهربائية بمختلف أنواعها . 
(ج) التأريض : 
ويقصد به ربط كل جهاز كهربي بالأرض بصورة فعالة بواسطة موصل أرضي لحماية الأشخاص 
والقناات من الأخظار الكهريائية أو ارتفاع ("الفولت) : 
5 2 التتدولابه اكور نه الخامنة تالقان | سف 
وتشمل : شبكة الباتف » شبكة الوفاية من الحريق » شبكة النداء الصوتي والضوئي »2 
شبكة التليفزيون ٠2‏ شبكة الساعات الزمنية . 
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*. الدراسات الخاصة بأعمال تمديدات الإنارة والمآخذ الكهربائية في المباني 
اوتؤزافت#تفيكة توزيغ الاضاءة وتكذية املق الكوريائية وضةا نه إعداف الريهومات السفيدب: 
لأعمال التمديدات الكهريائية يتطلب استخدام رموز ثابتة للمصطلحات الفنية الكهريائية مثل تمثيل 


المصابيح الكهربائية والقواطع والمفاتيح ولوحات التوزيع ( انظر جدول نمادذج الأعمال الكهربائية ‏ 2 
لوحة أعمال التمديدات الكهربائية لمشروع فيلا سكنية ومشروع العمارة السكنية آخر المذكرة ) . 


: دراسة توزيع مخار جح الإضاءة لفراغات المبنى‎ - ١ 

ف كدت خض لأ »| لمظلوية للقرا خا كه يما به دن زرعينة القير اه ومتنينة ابعففد ايند وناك 
يجب تحديد نوعية الفراغ والتعرف على شككله ووظيفته وطريقة إضاءته الطبيعية قبل دراسة 
توزيع الإضاءة له . 

ف المتنج زو بحتو امع ماخ ره الاهياء انرا ضات: لني هب مهاه ا تكون الها فديين الجمحداه 
معضييا عمف )الاق ين الوتعد ةو اللعافقك: الجاوو :نا بكي يغب كه رذ السافات مين 
الوحدات بحيث تكون متساوية وذلك لضمان انتظام وحسن توزيع الإضاءة داخل الفراغ . 

بقاتئم] للعكك ليه وعوانه الاهاء ابه نسي ان كدي عسي ير أ قو الا وات بالسيية لكر 
عاد توعم د كان شكين اتعان رك نك النات ) صف سال طقاء الاسم :و خناءتها : 


؟ - دراسة توزيعالمآخذ ولوحات التوزيع : 
تتحدد مواقع مخارج مآخذن الكهرباء والقوى داخل فراغات المبنى حسب أسلوب فرش الفراغات المعمارية 
مع مراعاة عدة عوامل منها ما يلى : 
©*» يفضل وضع مآخذ القوى للمكيفات والسخانات الكهريائية ومراوح الشفط بالمطابخ والمضخات 
بجوار مواقعها داخل الفراغ التي تُستخدم فيه . 
© توزع مآخن القوى العادية لبقية الأجهزة الكهربائية ( تليفزيون » ثلاجة .....وماشايه ) حسبما 
يتناسب ومكانها ضمن فرش الفراغ المعماري . 
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فسم الرسمالتنفيذي الوحدةالرابعة 


الرسعمالمعماري الصف الثانى الرسومات التنفيذية للأعمال التكميلية 
الفصل الثالث 
أعمال التكييف وإطفاءالحريق 


أولآ:أعما التكييف 


التهوية هي عملية إزالة أو إضافة أوتجديد البواء سواءَ بالطريقة الطبيعية أو بالطريقة الميكانيكية . 
وتنقسم التهوية إلى نوعين هما : 
(]) تهوية طبيعية : 

وهي مناسبة للمنازل والشقق السكنية حيث تكون الرغبة ب تجديد البواء بدرجة بسيطة . 
( ب ) تهوية ميكانيكية : 

وهي التي تُنفن 3# حالة عدم استطاعة تحقيق التهوية الطبيعية 4 المكان . 


«أنظمة التهوية الميكانيكية الشائعة الاستعمال في المباني : 
١‏ -الانتزاع الببسيط : (أعهتتاءطط عامطاة ) 


متتسملا ف هيذا النظام مروحة سحب البواءبحييت تُوضع على الحائط الخارجى أوسقف الحجرة لسحب 
هراء حمر رو حر الع من جاوت إلى لسار 


؟ - التهوية المركحزية (12000ناطء؟؟ ستامعام ) 
يوجد لهذا النظام حجرة خاصة مركزية 2# المبنى يُفضل أن تكون على واجهة المبنى حيث يُوضع فيها 
امزؤقعة المركزية (وبهد ةهتاولة البواء.. :11:10 ف ):ووظيقتها تغرير البؤاءوسعاناء البارة الآ عير. 
ماسورة للمياه المبردة ممتدة من وحدة تبريد للمياه باستخدام المراوح التي توضع على الآسطح ( 
ع 0) 
وتقوم وحدة مناولة البواء بتوزيع البواء البارد على فراغات المبنى المختلفة عن طريق أنفاق هوائية معدنية 
(خافنانا ) كدر اعادها هن الأتكى إن الأضكر سبي هه الزواء الظوي د كن هرا وونوقم الروا : 
الذاوكة كل فررغات: الت هن معبوفة فين انشاك تن تخراباك (87 نان ) منوعماد: بو ضع عدر 
حاجز على مداخل البواء لحجز الشوائب التى قد تكون عالقة به ( هععزهءة5 111166 ) . 
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فسم الرسمالتنفيذي الوحدةالرابعة 
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ثانياً : أعمال إطفاء الحريق : 


تعتمد أعمال الوفاية من الحريق على ثلاثة عناصر رئيسية هي : 
١‏ - المواد المستخدمة 2 البناء ومدي مقاومتها للحريق . 


“*«أنواع أنظمة الحريق الشائعة الاستعمال في المباني : 

١‏ - شبكة نظام رشاشات الإطفاء . (عطاماظ لاع و57 تتع ءلم 11مه) 
* تركب تمديدات مواسير شبكة الرشاشات 4# اتجاه مباشر ومستقيم دون إجراء أي انحرافات 
بحيث تكون موازية للمبنى مع أهمية مراعاة آلا يتعارض تمديد تلك المواسير مع تمديدات الكهرباء 
أو مع مخارج البواء المكيف ومداخله . 
" ثثبتت الوصلات بين التمديدات الأرضية لمواسير الشبكة وقوائم مكافحة الحريق الرئيسية بقضبان 
ربط للمواسير وتمتد الوصلات من فروع الخطوط الرئيسية إلى رؤوس الرشاشات بواسطة أكواع . 
' يتم التحقق من أماكن رؤوس الرشاشات وفوهات الرش قبل التركيب بالاستعانة بالرسومات 
المعمارية للأسقف المستعارة والرسومات الميكانيكية والرسومات الكهريائية . 
* تركب رؤوس الرشاشات وفوهات الرش لتعطي الكثافة المحددة بكمية الماء وضغط الماء المتوفرين 
بحيث توفر توجيها مباشرأ للرش على السطح المحترق أو الأسطح المطلوب تبريدها ويجب إعطاء 
العناية الكافية بحيث لا يعترض توزيع الرشاشات بالشكل المطلوب أي شئ. 


؟ - شبكة النظام الرغوى (1285م21 تاعادلا5 منده"1) . 
؟ - شبحة البالون (مطعاوتزه مملة11) . 


؛ - ثانى أكسيد الكريبون (55:5]672 1010:2106 0ه20ة)) . 
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المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني 


الإدارة العامة لتصميم وتطوير المناهج 


الرسم التنفيدي 


المشاريع التطبيقية 


الرسم المعماري 


جميع الحقوق محفوظة للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني 


فسم الرسمالتنفيدي الوحدةالخامسة 
الرسمالمعماري الصف الثاني المشاريع التطييقية 


اللششلرعع الأول / الفصل الدراسي الأول 
مشفريوع ١٠...‏ فيلا س كنيةنن دورين ) 


وصفالمشروع: 

الرسومات المرفقة تمثيل مشروعا ابتدائيا لمبنى ( فيلا مكنية من دورين ) ::. يشتمل الدور الأرضي 
بها على مدخل رجال » مجلس رجال » قاعة طعام » صالة معيشة »مدخل نساء » مجلس نساء إضافة إلى 
مدخل خدمة ومنطقة خدمات تضم مطبخ » مخزن » حمام » مغاسل »دورة مياه .... ويشتمل الدور الأول 
بالفيلا على صالة معيشة وغرفة نوم رئيسية ملحق بها حمام خاص وغرقتي نوم أطفال مع حمام إضافة إلى 
منطقة خدمات تضم أوفيس وتراسات . 


الملحوظاتالمعمارية : 
١‏ - يحيط بمبنى الفيلا السكنية رصيف بعرض ( ٠٠١‏ متر ) وبارتفاع ( ٠.14‏ متر). 
5 - منسوب تشطيب أرضية الدور الآأرضي ( + ٠.5١0‏ متر ). 
7 التبكل الرضييئ اللنباةالبعنضية مكل الردال اليقغ يك النفيه التتريران ندل الا ميقع 
عي نعو بريد للدم نف اميد لس ل عن ان 
- الارتفاع الصا لكل من الدور الأرضي والدور الأول ١‏ ا ا دو ليت 
الأرهية مح والنية النيقت ارات 
عب انك حم الكدرا يرف القن > انيه ). 
0 سمك بلاطة السقف الخرساني لكل من سقف الدور الأرضي وسقف الدور الأول ( ١9‏ سم ). 
0ك ؛يعلو الشبابيك: :دون لطبي :والدون :الأول مظالات وق مايه )1 
الكش" مترط الكافمهر “ايك انوا تفاع القاكمة !0ف اتبيه )دف الدرس الها دي والفوه لد اجلى الحسد : 
؟ - يعلوالمبنى دروة ( ستارة ) بارتفاع ( ١٠.١١‏ متر) مقاسة من منسوب أعلى بلاطة السقف 
الخرسات» 
م 5ل زفاء لعراتك لفيف الذود على المنطن :56 مقر ) منشينى دن فشبيوف على انكل سفت 
الخرساني للدور الآول ويعلو بيت الدرج دروة ( ستارة ) بارتفاع ( ٠.7١‏ متر) . 
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حصحسس_ 


الرسومات المطلوب إعدادهالمشروع الفيلا السكنية 


أولا #اللوحات العسارية : 


0150-١ -المسقطالآفقي للدور الآرضي عا «بفيامن وه‎ ١ 

؟ -المسقط الآفقي للدور الآول افد «ومتياسن نيتم 6 

* - القطاع الرأسي المار بالدرج ( العرضي ) س / س ويه كخسقامو نميه حي 

؛ - القطاع الرأسي الطولي ص / ص وما ممعي 'ومتواسن تكسم 11م 

6 -القطاعات التفصيلية المعمارية ( فطاعات مختارة ) اد «تمقياس وتصيه 6547 

5 -الواجهات ١‏ الواجهة الرئيسية الغربية ‏ الواجهة الجانبية الشمالية ) ..... بمقياس رسم .0١٠: ١‏ 

“ا - الموقع العام للمشروع الا ا لولم لا الات 0 «اتففياسق وسحنة 0-1 
ثانياً : اللوحات الانشائية : 

8 -المسقطالآفقي للمحاور والأعمدة يه الففباشن زسحه‎ ١ 

5 - المسقط الآفقي للأساسات يكن تناس زيف اررض 


ثالثاً : نوحات الأعمال التكميلية 


١‏ -المسقطالآفقي لأعمال التمديدات الصحية للدور الآرضي . حك سس عوويع "وفيا قن ريف لاد عور 
؟ -المسقط الآفقي لآعمال التمديدات الصحية للدور الآول ديد اسرد معان الها بور رمح 1ن 
؟ - المسقط الآفقي لأعمال صرف مياه الآمطار للأسطح اا ا ام سن بح 07 
: -المسقط الآفقي لآعمال التمديدات الكهربائية للدور الآأرضي مع م يققياننن وعم ١‏ 05 
ه - المسقط الآفقي لأعمال التمديدات الكهربائية للدور الآول مسي "مقياس إشحة 0 
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الششرعع الثاني / الفصل الدراسي الثاني 
مشفرعع ...(عمارة سكنية متعددة الأدوار) 


وصفالمشروع: 

الرسومات المرفقة تمثل مشروعا ابتدائي لمبنى عمارة سكنية تتكون من أربعة أدوار ( دور أرضي 
وكلافة اذواوستكررة ) .انور الا رشى يفقيل على اتبخل الرئيسى للعناوة السمضنية مع سكو اليواب 
وستة 5 ) محلات تجارية إضافة إلى وسائط الانتقال رأسيا وهي الدرج ووحدة (مصعد) الآدواز اللتكررة 
تلاق ككل ووو متك ل هلي اقفن ميك ركين وبر لقف لكو ود ملس رونا ل قاف كلما فيان 
نفل بوكاؤةة تغرف نوه م حمالةوانكلية (معلين شجداء )ا إضافة إل سجلة حزمات مضع فرق نكايمة + 
مبظية كماد + ونقاه ل و:نلووة نينا د كرا بساك:: 


الملحوظاتالمعمارية : 

. متر)‎ ٠.١0 ( متر ) وبارتفاع‎ ٠.٠١( يحيط بمبنى العمارة السكنية رصيف بعرض‎ - ١ 

5 - منسوب تشطيب أرضية الدور الأرضي للعمارة السكنية ( + ٠.5١‏ متر ) ومنسوب أرضية 
تشطيب المحلات التجارية ( + ٠.50‏ متر) . 

"> "الشكل اتركسى للعمارة السكيية ( فدخل الشفق التبيكنية ) يقمنك العية الغرنية م مداخل 
المحلات التجارية تقع ب الجهتين الشرفية والغربية . 

؛ - الارتفاع الصا للدور الأرضي والأدوار المتكررة 7,١5(‏ متر) »؛ الارتفاع الصاي للمحلات 
التجارية (0.؟متر ) .. مقيس من منسوب تشطيب الأرضية وحتى باطنية السقف الخرساني . 

ه - سمك بلاطة السقف الخرساني لأسقف الدور الآأرضي والآدوار المتكررة ( ١0‏ سم ). 

ريك هيع الجوران نف المي( ١‏ سم 

. ) سم‎ ١6 ( سم ) وارتفاع القائكمة‎ ٠١ ( الدرج الخارجي والدرج الداخلي للمبنى عرض النائكمة‎ # - ٠ 

ازع ب يبحو للقي نوز ل سناو تجار تقناء سير مشر ارقا بسنت فنين متيدون | عانق ملاطةة اليعفت 
الكوسان: 

2 'الارتفاع الضاك لبيك الدرج أغلق المبتى 4< اضتن) امقيس سق متسوب ا على بلاطلنة اليفك 
الخرساني للدور الآول ويعلو بيت الدرج دروة ( ستارة ) بارتفاع ( ٠.7١‏ متر) . 
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ك7 سس 


الرسومات ال مط لوب إعدادهالمشروعالعمارةالسكنية : 


ولا + تاوتضاك العامة + 


605+ -المسقطالأفقي للدور الأرضي بم 222 لشباس وضه‎ ١ 

؟ -المسقط الآفقي للدور الآول والمتكرر موي سمتتاين زيم 01 

* - القطاع الرأسي المار بالدرج ( العرضي ) س / س مي تساي سد ااه 

؛ - القطاع الرأسي الطولي ص / ص سوه امود اوقطياسن روني 11 

ك6 -القطاعات التفصيلية المعمارية ( فطاعات مختارة ) ننه <لففياشن رسحة 04-1 

5 -الواجهات١‏ الواجهة الرئيسية الغربية ‏ الواجهة الجانبية الشمالية ) ..... بمقياس رسم 0١٠: ١‏ . 

“ا -الموقع العام للمشروع ي0000000000 0 م 
ثانياً : اللوحات الانشائية : 

651 -المسقط الآفقي للمحاور والأعمدة نيه “لمقاسن زمههم‎ ١ 

5 - المسقط الآفقي للأساسات م يي مياسن ومفة 05 

؟ - المسقط الأفقي لتسليح الأسقف والجسور ( الكمرات ) موس سيم لوا ريسي 3 63 


ثالث : لوحات الأعمال التكميلية : 


١‏ -المسقطالآفقي لآعمال التمديدات الصحية للدور الآرضي . وك سويد العنياس رمه اسه 
١‏ -المسقط الآفقي لآعمال التمديدات الصحية للدور الآول عسوم ايو المقياسن ونه 020171 
؟ - المسقط الآفقي لأعمال صرف مياه الآمطار للأسطح مويو بعقياس :رسيم السرم 
: -المسقط الآفقي لآعمال التمديدات الكهربائية للدور الآأرضي نينت امفقيايى ركه عه 

ه - المسقط الآفقي لآعمال التمديدات الكهربائية للدور الأول المتكرر .... بمقياس رسم 0١0:١‏ . 
5 + اسقط الأففى اكفمان انتكييت للكون الاركين سي سي اسان س1 
٠»‏ -المسقط الآفقي لآعمال إطفاء الحرائق للدور الآرضي ال يي اللاي د 6 
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لتطيشبسةه 


الوحدةالخامسة 


لها 


فسم الرسمالتنفيدي المراجع 


دكتور مهندس / فاروق عباس حيدر 


؟ -الموسوعة الهندسية لإنشاء المباني والمرافق العامة 
دار الوفاء بالمنصورة 5 0 0 الطبعة الخامسية عام اا م : 


* -| لنشةالمعمارية 
دار الوفاء بالمنصورة / 0 0 5 الطبعة الثانية عام /( ١‏ 2 , 


: - مذكرة( الرسمالمعماري ) / الصف الثاني رسم معماري 
مهندس / محمد مراد الرفاعي ( مهندس / عبد الرحمن الشهرىي 


ه - مذكرة١‏ تقنية البناء ) / الصف الثالث رسم معماري 
مهندس / الحجاب بن أحمد الحازمي 
امو سسة العامة لل” للتعليم الفني والتدريب ا لمهنى -- 1 طبعة عام ١157”‏ ه للا" 


-(١٠68 


فسم الرسمالتنفيدي المحثويات 
الرسمالمعهماري الصف الثانى 


الوحلة الاولى 
درااسة المشروع المعحمارىي ومكحوناته 000101012121 ا 0 


الوحدةالثانية .... ٠‏ الرسمومات التنفيدية المعهمسارية ) 


الفصل الأول :الممساقط الأفقية : ا ل 
الفصل الثانى : القطاعات الرأسية ا 0 
الفصل الثالث : الواججهات 00011 


الوحدةالثالثة .... ( الرسومات التنفيدية للأعما الإنشانية ) 


الفصل الأول : المحاور والأعمدة 00 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01 1 1 1 1< 12 1 1 1 1 ا 
الفصل الثاني : المسقط الآفقي للأساسات . ا 1 1 1 ز1 1 1 0 
الفصل الثالث : المسقط الآفقي لتسليح الآأسقف والجسور (الكمرات) . ا 


الوحدةالرابعة.... ( الرسومات التنفيدية للأعمال التكميلية ) 

الفصل الأول :أعمال التمديدات الصحية 2 

الفصل الثاني : أعمال التمديدات الكهربائية خب اال اباد ال و 207 
الفصل الثالث : أعمال التكييف وإطفاء الحريق لوا ا خياد 


الوحلةالخامسة .... ( الشلايع التصبي ةبيتق ) 
٠‏ المشروع الأول / الفصل الدراسي الأول 
مشروروع فيلا سكنية من دورين الخ 7 ووو ل و 0 016 
+ المشروع الثاني / الفصل الدراسي الثاني 


مشروع عمارة سكنية متعددة الآدوار 0 


الالى التدد مع شركة وى ايدازى سيسكير (العناناى) اللحدودة 


15 لظ 59 01017100 51120011 1231131 عط 5ع121عع01م3 001181701 


852812 572515 


